S. | P. 


Inz. ANTONI 


BARDECKI 


urodz. 10 czerwca 1880 r. w Leśnikach, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 


mentami, zmarł dnia 1 czerwca 1967 r. w Krakowie. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek dnia 5 bm. 
o godzinie 11-tej w kościele na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


do grobowca. a 
CORKI I SYN. 
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